
Esempio dt implego del Gruppo 2621 io umone ul 
condense to re variable 764 ed alia valvola ECU 42 
della aerie “ Rimloek ,, per ia quale e stato pragetfato* 
La teusioiie a ho (lira p re vista ( +B) e di 250V; variants 
del 10% o 20% di tale tension© implieano consc- 
graenti variazlom nei valori delle res isle uze, dal 15 
a! 30%. 







